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Inż. FRÄNCISZEK RUSSE 


radca Budownictwa Miejskiego 


przeżywszy lat 64, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 2 maja 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 5 b. m. o godzinie 10 rano, 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają w nieutulonym żalu pozostali: 


zona, synowie, synowe i wnuki. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
ONUFREGO FIUTA 


Uraków. ul. Grzegórzecka 9. — Telefon 569-56 


Drukarnie Awiąakowa w Krakowie. 


| 1 W Mex fr onweitk 101 0 
NEBE I Wels we Lae nk o ie 


E O Hig> agr oled m * gius e: 
r 


